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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 78 

3 Φεβρουάριου 2016 


ΑΠΟΚΕΝΤΡ ΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την αριθ. οικ. 88792/47848/27-11-2015 απόφαση της 
ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω¬ 
μένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 24-26 του Π.δ.57/2007 (Φ.Ε.Κ. 59/Α'/14-03- 
2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», των 
άρθρων 6 και 12 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α'/27-10- 
2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά¬ 
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο¬ 
σιονομικής στρατηγικής 2012-2015», των άρθρων 16-17 
του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α709-02-2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά¬ 
ξεις» και της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/12/ 
οικ.34457/05-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 2438/Β711-11-2015) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί καθορισμού Υπηρεσιών διορι¬ 
σμού των αποφοίτων της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α731-10-2014), διορίζεται 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομι- 
κού, με βαθμό Δ', ο απόφοιτος της ΚΓ' Εκπαιδευτικής 
Σειράς του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Δια¬ 
χείρισης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., Δημήτριος Πετρόπουλος του 
Γ εωργίου. 

Ο διορισμός του ανωτέρω ισχύει από 10 Οκτωβρίου 2015. 

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Υ.Δ.Ε.) στην τέως Νομαρχία Αθηνών: 1641/26-01-2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα¬ 
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8225110216/20-11-2015). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης: 49457/20-11-2015). 

Με την αριθ. οικ.88793/47849/27-11-2015 απόφαση της 
ασκούσας καθήκοντα Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρω¬ 
μένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 24-26 του Π.δ.57/2007 (Φ.Ε.Κ. 59/Α'/14-03- 
2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 


της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», των 
άρθρων 6 και 12 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α727-10- 
2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά¬ 
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο¬ 
σιονομικής στρατηγικής 2012-2015», των άρθρων 16-17 
του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α709-02-2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά¬ 
ξεις» και της υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/12/ 
οικ.34457/05-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 2438/Β711-11-2015) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι¬ 
κής Ανασυγκρότησης περί καθορισμού Υπηρεσιών διο¬ 
ρισμού των αποφοίτων της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α731-10-2014), διορίζεται 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομι- 
κού, με βαθμό Δ', ο απόφοιτος της ΚΓ' Εκπαιδευτικής 
Σειράς του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Δια¬ 
χείρισης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., Σωτήρης Λώτσης του Σπύρου. 

Ο διορισμός του ανωτέρω ισχύει από 10 Οκτωβρίου 2015. 

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Υ.Δ.Ε.) στην τέως Νομαρχία Αθηνών: 1640/26-01-2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5812252610/20-11-2015). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ / Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης: 49455/20-11-2015). 

Με την αριθ. οικ.88785/47844/27-11-2015 απόφαση της 
ασκούσας καθήκοντα Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρω¬ 
μένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 24-26 του Π.δ.57/2007 (Φ.Ε.Κ. 59/Α'/14-03- 
2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», των 
άρθρων 6 και 12 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α727-10- 
2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά¬ 
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο¬ 
σιονομικής στρατηγικής 2012-2015», των άρθρων 16-17 
του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α'/09-02-2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
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Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά¬ 
ξεις» και της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/12/ 
οικ.34457/05-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 2438/Β'/11-11-2015) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι¬ 
κής Ανασυγκρότησης περί καθορισμού Υπηρεσιών διο¬ 
ρισμού των αποφοίτων της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 
της Ε.Σ.Δ.Δ,Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α731-10-2014), διορίζεται 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομι- 
κού, με βαθμό Δ', ο απόφοιτος της ΚΓ' Εκπαιδευτικής 
Σειράς του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχεί¬ 
ρισης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., Ευστάθιος Κούσουλας του Ιωάννη. 

Ο διορισμός του ανωτέρω ισχύει από 10 Οκτωβρίου 
2015. 

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Υ.Δ.Ε.) στην τέως Νομαρχία Αθηνών: 1642/26- 01 -2016. 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα¬ 
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1154055891/20-11-2015). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης: 49438/20-11-2015). 

Με την υπ’ αριθ. οικ.88798/47854/27-11-2015 απόφα¬ 
ση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Απο¬ 
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 24-26 του Π.δ.57/2007 (Φ.Ε.Κ. 
59/Α714-03-2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ,Α.)», των άρθρων 6 και 12 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 
226/Α727-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι¬ 
σθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη¬ 
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», των άρθρων 16-17 
του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α709-02-2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά¬ 
ξεις» και της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/12/ 
οικ.34457/05-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 2438/Β711-11-2015) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι¬ 
κής Ανασυγκρότησης περί καθορισμού Υπηρεσιών διο¬ 
ρισμού των αποφοίτων της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 
της Ε.Σ.Δ.Δ,Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α731-10-2014), διορίζεται 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σε συνιστώμε- 
νη προσωποπαγή θέση, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικο- 
νομικού, με βαθμό Δ', ο απόφοιτος της ΚΓ' Εκπαιδευ¬ 
τικής Σειράς του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής 
Διαχείρισης της Ε.Σ.Δ.Δ,Α., Κωνσταντίνος Θεογνώστου 
του Αριστείδη. 

Ο διορισμός του ανωτέρω ισχύει από 10 Οκτωβρίου 2015. 

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Υ.Δ.Ε.) στην τέως Νομαρχία Αθηνών: 1639/26-01 -2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα¬ 
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1156510267/20-11-2015). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης: 49448/20-11-2015). 

Με την υπ’ αριθ. οικ.88799/47855/27-11-2015 απόφα¬ 
ση της ασκούσας καθήκοντα Γ ενικού Γ ραμματέα Απο¬ 
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 24-26 του Π.δ.57/2007 (Φ.Ε.Κ. 


59/Α'/14-03-2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ,Α.)», των άρθρων 6 και 12 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 
226/Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι¬ 
σθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη¬ 
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», των άρθρων 16-17 
του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α709-02-2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά¬ 
ξεις» και της υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/12/ 
οικ.34457/05-11-2015 (Φ.Ε.Κ. 2438/Β711-11-2015) απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι¬ 
κής Ανασυγκρότησης περί καθορισμού Υπηρεσιών διο¬ 
ρισμού των αποφοίτων της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 
της Ε.Σ.Δ.Δ,Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α731-10-2014), διορίζεται 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομι- 
κού, με βαθμό Δ', ο απόφοιτος της ΚΓ' Εκπαιδευτικής 
Σειράς του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχεί¬ 
ρισης της Ε.Σ.Δ.Δ,Α., Αντώνιος Αρβανιτάκης του Ιωάννη. 

Ο διορισμός του ανωτέρω ισχύει από 10 Οκτωβρίου 2015. 

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Υ.Δ.Ε.) στην τέως Νομαρχία Αθηνών: 1637/26-01-2016. 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1071261258/20-11-2015). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης: 49453/20-11-2015). 

Με την υπ’ αριθμ. 2/11-01-2016 απόφαση της Προέδρου 
του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας 
και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (ΔΟΚ- 
ΜΕΠΑ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν και του 
άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, λύεται η σχέση ερ¬ 
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της υπαλ¬ 
λήλου Ράπτη Αθηνάς του Ιωάννη, ειδικότητας ΔΕ Δι¬ 
οικητικού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 37/11-01-2016 αίτησης 
παραίτησης της ιδίας. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9767626743/11-01-2016). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: οικ. 
6755/2633/29-01-2016). 

Με την υπ’ αριθμ. 157/29-12-2015 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανι¬ 
σμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύ¬ 
ης Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, του 
άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του 
άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, κατόπιν της υπ’ αρ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-08-2015 εγκριτικής από¬ 
φασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την πρόσληψη προ¬ 
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι¬ 
σμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγ¬ 
γελματικής Ζωής»: 
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Α) Λύεται η σχέση εργασίας της Χρυσούλης Ελένης του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, κατόπιν της 
υπ’ αριθ. 1924/28-12-2015 υπεύθυνης δήλωσης της ιδίας. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1353354756/22-12-2015). 

Β) Προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε αντικατάσταση η κάτωθι: 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΖΑΡΙΦΗ 

ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

7611570206/ 29-12-2015 


Η ως άνω σύμβαση θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2016, με δυνατότητα παράτασης 
ή ανανέωσης αυτών, αν το πρόγραμμα συνεχιστεί. Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς οι προσλαμ¬ 
βανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

(Η υπ’ αρ. βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου Ταύρου: 1930/29-12-2015). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 4016/1610/28-01-2016). 

Με την υπ’ αριθμ. 1698/17-12-2015 απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999, του άρθρου 27 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, ανακαλεί¬ 
ται η υπ’ αρ. 1142/30-07-2015 προηγούμενη απόφαση του ίδιου, περί διορισμού της υπαλλήλου ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΕ¬ 
ΝΗΣ του Κωνσταντίνου, σε κενή οργανική θέση, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (ΦΕΚ 979/Γ/02-10-2015), κατόπιν 
της υπ’ αρ. πρωτ. 51358/20-11 -2015 αίτησης της ιδίας. 

(Αριθμ. βεβ. από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 1222958104/09-07-2015, Διαγραφή 
υπό πρόσληψη υπαλλήλου λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας: 19 Ιανουάριου 2016). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 5163/2023/29-01-2016). 

Με την υπ’ αρ. 146/20-01-2016 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις των άρθρων 17 
και 18 του Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
Ν. 4305/2014, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/470/24553/18-10-2014 (ΦΕΚ 2896/Β/29-10-2014) απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί κατανομής προσωπικού, για το έτος 2014, κα¬ 
τόπιν της υπ’ αρ. 1/689Μ/2007 προκήρυξης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΦΕΚ 508/ΑΣΕΠ/31-12-2007), 
του πίνακα διοριστέων με την υπ’ αρ. 456/23-05-2011 απόφαση του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 565/Γ/12-08-2011 και 
διόρθωση 672/1712-09-2011), της υπ’ αρ. 457/23-05-2011 απόφασης του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή ορ¬ 
γανική θέση μόνιμου προσωπικού, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό ΣΤ', η κάτωθι: 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου 

Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. 
Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΓΩΝΑ-ΞΑΝΘΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

1191164835/07-01-2016 

889/07-01-2016 


(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών και Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: 415/15-01-2016). 
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 4537/1819/29-01-2016). 


Με την υπ’ αριθμ. 1/04-01-2016 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας 
και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (ΔΟΚΜΕΠΑ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν και του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, λύονται οι σχέσεις ερ¬ 
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των κάτωθι υπαλλήλων: 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ. ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΠΟΤΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

5126103475/04-01-2016 

ΒΑΛΤΙΝΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

9940968051/04-01-2016 


, κατόπιν των υπ’ αρ. πρωτ. 2/4-01-2016 και 3/04-01-2016 υπευθύνων δηλώσεων παραίτησης των ιδίων αντίστοιχα. 
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 3050/1180/28-01-2016). 


Με την υπ’ αρ. 14/12-01-2016 απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινω¬ 
νικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρ¬ 
θρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, κατόπιν της υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-08-2014 εγκριτικής απόφασης της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την πρόσληψη συμβάσεων προσωπι¬ 
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», τη λύση της σύμβασης της Τσακίρη Αθανασίας-Ευτυχί- 
ας του Ηλία (ΦΕΚ 1256/τ.Γ'/9-12-2015), προσλαμβάνεται σε αντικατάσταση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί¬ 
ου ορισμένου χρόνου η κάτωθι: 






















542 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΒΛΑΧΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

3812112111/11-01-2016 


Η ως άνω σύμβαση θα διαρκέσει από 01-02-2016 έως 31-08-2016, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της 
σύμβασης, αν το πρόγραμμα συνεχιστεί. Η σύμβαση αυτή θα λυθεί αυτοδίκαια, χωρίς η προσλαμβανόμενη να 
δικαιούται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Παλλήνης: 39/ 
18-01-2016). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 1968/745/28-01-2016). 

Με την υπ’ αρ. 147/20-01-2016 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εκδό- 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του 
Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/470/24553/18-10-2014 (ΦΕΚ 2896/Β/29-10-2014) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με¬ 
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί κατανομής προσωπικού, για το έτος 2014, κατόπιν της υπ’ 
αρ. 1/689Μ/2007 προκήρυξης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΦΕΚ 508/ΑΣΕΠ/31-12-2007), του πίνακα 
διοριστέων με την υπ’ αρ. 456/23-05-2011 απόφαση του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 565/Γ/12-08-2011 και διόρθωση 
672/1712-09-2011), της υπ’ αρ. 457/23-05-2011 απόφασης του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση 
μόνιμου προσωπικού, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό ΣΤ', η κάτωθι: 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου 

Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. 
Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

ΣΑΡΑΝΤΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

1021123510/07-01-2016 

905/07-01-2016 


(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών και Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: 415/15-01-2016). 
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 4544/1821/29-01-2016). 


Με την υπ’ αρ. 144/20-01-2016 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εκδό- 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του 
Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/470/24553/18-10-2014 (ΦΕΚ 2896/Β/29-10-2014) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με¬ 
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί κατανομής προσωπικού, για το έτος 2014, κατόπιν της υπ’ 
αρ. 1/689Μ/2007 προκήρυξης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΦΕΚ 508/ΑΣΕΠ/31-12-2007), του πίνακα 
διοριστέων με την υπ’ αρ. 456/23-05-2011 απόφαση του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 565/Γ/12-08-2011 και διόρθωση 
672/1712-09-2011), της υπ’ αρ. 457/23-05-2011 απόφασης του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση 
μόνιμου προσωπικού, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό ΣΤ', η κάτωθι: 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου 

Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. 
Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

Γ ΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1127110018/07-01-2016 

902/07-01-2016 


(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών και Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: 415/15-01-2016). 
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 4548/1822/29-01-2016). 


Με την υπ’ αρ. 150/20-01-2016 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εκδό- 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του 
Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/470/24553/18-10-2014 (ΦΕΚ 2896/Β/29-10-2014) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με¬ 
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί κατανομής προσωπικού, για το έτος 2014, κατόπιν της υπ’ 
αρ. 1/689Μ/2007 προκήρυξης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΦΕΚ 508/ΑΣΕΠ/31-12-2007), του πίνακα 
διοριστέων με την υπ’ αρ. 456/23-05-2011 απόφαση του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 565/Γ/12-08-2011 και διόρθωση 
672/1712-09-2011), της υπ’ αρ. 457/23-05-2011 απόφασης του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση 
μόνιμου προσωπικού, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό ΣΤ', η κάτωθι: 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑ¬ 
ΤΡΟΣ 

Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μη¬ 
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου 

Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. 
Εσωτερικών και Διοικητι¬ 
κής Ανασυγκρότησης 

ΤΣΑΒΑΣΙΛΗ 

ΜΑΛΑΜΑΤΗ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

6065653225/07-01-2016 

908/07-01-2016 


(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών και Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: 415/15-01-2016) 
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 4500/1799/29-01-2016). 


Με την υπ’ αρ. 145/20-01-2016 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εκδό- 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του 
Ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, την 
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υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ. 1/470/24553/18-10-2014 (ΦΕΚ 2896/Β/29-10-2014) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με¬ 
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί κατανομής προσωπικού, για το έτος 2014, κατόπιν της υπ’ 
αρ. 1/689Μ/2007 προκήρυξης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΦΕΚ 508/ΑΣΕΠ/31-12-2007), του πίνακα 
διοριστέων με την υπ’ αρ. 456/23-05-2011 απόφαση του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 565/Γ/12-08-2011 και διόρθωση 
672/1712-09-2011), της υπ’ αρ. 457/23-05-2011 απόφασης του Α' Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται σε κενή οργανική θέση 
μόνιμου προσωπικού, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό ΣΤ', η κάτωθι: 


ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου 

Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. 
Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

ΣΑΡΡΗ 

ΑΝΝΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

1312921235/07-01 -2016 

915/07-01-2016 


(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών και Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: 415/15-01-2016). 
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 4541/1820/29-01-2016). 


Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 


Με την υπ’ αρ. 4965/17-12-2015 απόφαση του Δημάρχου 
Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/2007 και του 
άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014, καθώς και με τη 
σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Δυτικής Αττικής (υπ’ αριθμ. 6/2015 πρακτικό) και τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται 
ο μόνιμος υπάλληλος, ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Νικολάου, με βαθμό Ε', από τον κλάδο ΥΕ16 Προσωπι¬ 
κό Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕΙ Διοικητικού, σε κενή 
οργανική θέση. 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύρ- 
γου: 1712/19-01-2016). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
4525/1811/ 29-01-2016). 

Με την υπ’ αρ. 474/31-12-2015 απόφαση Δημάρχου Κε- 
ρατσινίου-Δραπετσώνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρ¬ 
θρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια 
από 31-12-2015 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης 
παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΚΟ- 
ΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ ΤΕ¬ 
ΧΝΙΤΩΝ με βαθμό Γ', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9910111490/07-1-2016). 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
1774/668/28-01-2016) 

Με την υπ’ αρ. 14996/04-12-2015 απόφαση του Δημάρ¬ 
χου Ζωγράφου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 
160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 30-11-2015 
(ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η 
υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΛΙΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ με 
βαθμό Δ', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5348410694/09-12-2015) 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
93085/50068/28-1-2016). 

Με την υπ’ αρ. 408/11-12-2015 απόφαση του Δημάρ¬ 
χου Αγίας Παρασκευής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/2007, 


του αρθ. 35 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 28 παρ. 6 του 
Ν. 4305/2014, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Αθηνών (υπ’ 
αριθμ. 10/2015 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 
280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμης υπαλλή¬ 
λου, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Παύλου, με βαθμό Ε', 
από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο 
ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης της. 

(Η από 19-01-2015 βεβαίωση Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών 
Δήμου Αγίας Παρασκευής). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
5604/2172/ 29-01-2016). 

Με την υπ’ αριθμ. 379504/25-11-2015 απόφαση του Δη¬ 
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/2007 και 
του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, με τη σύμφωνη γνωμο¬ 
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων 
(υπ’ αριθμ. 7/2015 πρακτικό) καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος 
υπάλληλος, ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέ¬ 
λου, με βαθμό Ε', από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού στον 
κλάδο ΠΕ Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση. 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αθηναίων: 12063/15-01-2016). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
4732/1853/29-01-2016). 

Με την υπ’ αριθμ. 080012/05-03-2015 απόφαση του Δη¬ 
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρ¬ 
θρου 28 του Ν. 4305/2014 και του άρθρου 35 παρ. 5 του 
Ν. 4024/2011, με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρε¬ 
σιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (υπ’ αριθμ. 7/2014 
πρακτικό) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΧΑ- 
ΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φιλίππου, με βαθμό Ε', 
από τον κλάδο ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
στον κλάδο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με 
μεταφορά της θέσης του. 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αθηναίων: 12071/15-01-2016). 

(Αριθμ. απόφ. πρωτ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ¬ 
τικής: 4730/1851/29 -01-2016). 
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Με την υπ’ αριθμ. 074165/02-03-2015 απόφαση του Δη¬ 
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρ¬ 
θρου 28 του Ν. 4305/2014 και του άρθρου 35 παρ. 5 του 
Ν. 4024/2011, με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρε¬ 
σιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (υπ’ αριθμ. 7/2014 
πρακτικό) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 280 του 
Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΣΟ- 
ΡΩΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου, με βαθμό Εξ 
από τον κλάδο ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
στον κλάδο ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με 
μεταφορά της θέσης της. 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αθηναίων: 12074/15-01-2016). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
4731/1852 /29-01-2016). 

Με την υπ’ αρ.07/05-1-2016 απόφαση Δημάρχου Ηλιού¬ 
πολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 του 
Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 31-12-2015 (ημερο¬ 
μηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ¬ 
ληλική σχέση του υπαλλήλου ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ 
του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ με βαθμό Δ', προ- 
κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5953782486/04-1-2016). 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
741/270/28-1-2016). 

Με την υπ. αρ. 557/25-11-2015 απόφαση Δημάρχου Μο- 
σχάτου-Ταύρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 
160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 23-11-2015 
(ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) 
η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΖΙΓΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, προκειμέ- 
νου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9094618579/25-11-2015) 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
92692/49899/28-01-2016) 

Με την υπ’ αρ. 488/30-11-2015 απόφαση Δημάρχου Σα- 
ρωνικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 
του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 30-11-2015 
(ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η 
υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΑΪΒΑΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
του Αναστασίου, κλάδου ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ με βαθμό Δ', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4437117457/30-11-2015) 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
91466/49186/28-01-2016). 

Με την υπ’ αρ. 590/07-12-2015 απόφαση Δημάρχου Μο- 
σχάτου-Ταύρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 
160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 30-11-2015 
(ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) 
η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΣΙΜΑΤΟΥ ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ του Ανάργυρου, κλάδου ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙ¬ 
ΟΤΗΤΑΣ με βαθμό Γ', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 


(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8553463481/07-12-2015). 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
92697/ 49902/28-01-2016). 

Με την υπ’ αρ. 08/05-1-2016 απόφαση Δημάρχου Ηλιού¬ 
πολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 
280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 του 
Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 31-12-2015 (ημερο¬ 
μηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλ¬ 
ληλική σχέση του υπαλλήλου ΚΟΥΡΕΒΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙ¬ 
ΝΗΤΩΝ με βαθμό Γ', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1144016112/04-1-2016). 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
740/269/28-1-2016) 

Με την υπ’ αρ. 587/04-12-2015 απόφαση Δημάρχου 
Μοσχάτου-Ταύρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 
152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από 
3-12-2015 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης πα¬ 
ραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΦΑΚΛΑΡΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Χαριλάου, κλάδου ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗ¬ 
ΧΑΝΙΚΩΝ με βαθμό Β', προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1868126113/04-12-2015). 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
92695/49901/28-01-2016). 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ 

-♦- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Με την αριθμ. 6/04.01.2016 απόφαση του Γ ενικού Γ ραμ¬ 
ματέα Δήμου Κω, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 151,152,160 του Ν.3584/2007 και 
του άρθρου 28 παρ 5 του Ν.4305/2014, λύεται αυτοδί¬ 
καια η υπαλληλική σχέση του Χατζηπαυλή Μιχαήλ του 
Βασιλείου, κλάδου ΔΕ35 Ανθοκηπουρών με βαθμό Δ', 
κατόπιν της από 31.12.2015 δεύτερης αίτησης παραίτη¬ 
σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 15.12.2015). 

(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφωνα 
με το Ν. 4305/2014:12/04.01.2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8110472102/04.01.2016). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
2641/15.01.2016). 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
ΜΑΡΙΑ ΦΛΙΝΤΡΗ 
-♦- 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με την αριθμ. 1/11-01-2016 πράξη του Δημάρχου Ζηρού, 
Νομού Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 
151 και 160 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
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λύση της υπαλληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, του 
μόνιμου υπαλλήλου, Ηλία Ζιώγα, του Βασιλείου, κλά¬ 
δου ΠΕΙ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β', από 
03-01-2016, λόγω θανάτου. 

(Αριθμ. βεβ. του Δημάρχου του ανωτέρω Δήμου περί 
πραγματοποίησης του αυτεπάγγελτου ελέγχου εγκυρό- 
τητας των δικαιολογητικών του προσωπικού μητρώου 
του ανωτέρω υπαλλήλου 203/11-01-2016). 


(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9020951229/05-01-2016) 
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας 10962/01-02-2016). 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βί. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιι1ίρ://νννννν.βί.9Γ - β-πιαΜ: ννβόπΐ33ΐ6Γ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

* Ο 3 Ο Ο Ο 7 80302 1 60008* - 















































































